MAINS SWITCH GUIDE 



Model: 



ACN-XXXXX 



BK271 6-300 



BK271 6-450 



BK271 6C-300 



BK271 6C-450 



FP2200 115V vers. 



FP2200 230V vers. 



FP2200-1 15-ETL 



FP2200-230-ETL 



FP2400 115V vers. 



FP2400 230V vers. 



FP2400-1 15-ETL 



FP2400-230-ETL 



FP2600 115V vers. 



FP2600 230V vers. 



FP2600-1 15-ETL 



FP2600-230-ETL 



FP3400 115V vers. 



FP3400 230V vers. 



FP3400-1 15-ETL 



FP3400-230-ETL 



FP6400 115V vers. 



FP6400 230V vers. 



FP6400-1 15-ETL 



FP6400-230-ETL 



IP1150Q 115V vers. 



IP1150Q 230V vers. 



IP1350 115V vers. 



IP1350 230V vers. 



IP2100 115V vers. 



IP2100 230V vers. 



IP450 115V vers. 



IP450 230V vers. 



IP900 115V vers. 



IP900 230V vers. 



LAI 5 115V vers. 



LAI 5 230V vers. 



LA15A 115V vers. 



LA15A 230V vers. 



LAI 5A-1 15-ETL 



LA15A-230-ETL 



LAI 7 115V vers. 



LAI 7 230V vers. 



LA17A 115V vers. 



LA17A 230V vers. 



LAI 7A-1 15-ETL 



LA17A-230-ETL 



LA24 115V vers. 



LA24 230V vers. 



LA24A 115V vers. 



LA24A 230V vers. 



Main switch alt.1 



RK2-0-10A15x21 



RK2-0-20A25x31 



RK2-0-20A25x31 



RK2-0-20A25x31 



RK2-0-20A25x31 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-1 6A25x33 



RK2-0-1 6A25x33 



RK2-0-1 6A25x33 



RK2-0-1 6A25x33 



RK2-0-1 6A25x33 



RK2-0-1 6A25x33 



RK2-0-20A25x31 



RK2-0-20A25x31 



RK2-0-1 6A25x33 



RK2-0-1 6A25x33 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-1 0A1 5x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



RK1-1-6A15x21 



RK2-0-10A15x21 



Mains switch alt. 2 



Mains switch alt. 3 











































































































LA24A-1 15-ETL 


RK1-1-6A15x21 






LA24A-230-ETL 


RK1-1-6A15x21 






LA48 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






LA48 


230V vers. 


RK1-1-6A15x21 






LA48A 


115V vers. 


RK1-1-6A15X21 






LA48A 


230V vers. 


RK1-1-6A15X21 






LA48A-1 15-ETL 


RK1-1-6A15x21 






LA48A-230-ETL 


RK1-1-6A15x21 






LABI 000 


115V vers. 


RK2-0-20A25x31 






LABI 000 


230V vers. 


RK2-0-20A25x31 






LABI 200 


RK2-0-10A15x21 


RK2-0-16A15x30 




LABI 200C1 15V vers. 


RK1-1-6A15x21 






LAB1200C230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






LABI 300C1 15V vers. 


RK1-1-6A15X21 






LAB1300C230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






LABI 500 


RK2-0-20A25x31 






LABI 6001 15V vers. 


RK1-1-6A15X21 






LABI 600230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






LAB2000 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






LAB2000 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 


RK2-0-16A15x30 


RK2-0-1 0A24x21 


LAB2000C1 15V vers. 


RK1-1-6A15X21 






LAB2000C230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






LAB2002 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






LAB2002 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






LAB300 


115V vers. 


RK2-0-20A25x31 






LAB300 


230V vers. 


RK2-0-20A25x31 






LAB4000 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






LAB4000 


230V vers. 


RK1-1-6A15x21 






LAB500 


115V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 






LAB500 


230V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 






MAI ,3 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






MAI ,3 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






MA1.3S 


115V vers. 


RK1-1-6A15X21 






MA1.3S 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






MAI ,3S-1 15-ETL 


RK1-1-6A15x21 






MA1.3S-230-ETL 


RK1-1-6A15x21 






MAI ,6 


115V vers. 


RK1-1-6A15X21 






MAI ,6 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






MAI ,6S 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






MA1.6S 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






MAI ,6S-1 15-ETL 


RK1-1-6A15x21 






MA1.6S-230-ETL 


RK1-1-6A15x21 






MAI 400 


115V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 






MAI 400 


230V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 






MA2,8 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






MA2,8 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






MA2,8S 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






MA2,8S 


230V vers. 


RK2-0-10A15x21 






MA2,8S-1 15-ETL 


RK1-1-6A15X21 






MA2,8S-230-ETL 


RK1-1-6A15X21 






MA200Q 


115V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 






MA200Q 


230V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 






MA4,2 


115V vers. 


RK1-1-6A15X21 






MA4,2 


230V vers. 


RK1-1-6A15X21 






MA4,2S 


115V vers. 


RK1-1-6A15x21 






MA4,2S 


230V vers. 


RK1-1-6A15x21 







MA4.2S-1 1 5-ETL 


RK1-1-6A15x21 


MA4,2S-230-ETL 


RK1-1-6A15x21 


MA900 115V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 


MA900 230V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 


SPL-XXXXX 


RK2-0-10A15x21 


SSI 000 


RK2-0-6A27x41 


SS1000B 


RK2-0-6A27x41 


SSI 300 


RK2-0ST-1 0A24x21 


SSI 400 


RK2-0-6A27x41 


SS300 


RK2-0-6A27x41 


SS300B 


RK2-0-6A27x41 


SS500 


RK2-0-6A27x41 


SS500B 


RK2-0-6A27x41 


TA1400 115V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 


TA1400 230V vers. 


RK2-0-1 6A25x33 


TA600 115V vers. 


RK2-0-16A25x33 


TA600 230V vers. 


RK2-0-16A25x33 


TA900 115V vers. 


RK2-0-16A25x33 


TA900 230V vers. 


RK2-0-16A25x33 



RK1-1 ST-1 0A1 5x21 



RK2-0-20A25x31 



RK2-0-20A25x31 



RK2-0-16A15x30 














































